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Chegamos ao número três da revista e-Oftalmo.CBO. Neste número trazemos aos colegas 
informações de metanálise sobre adaptação de lentes de contato induzindo ceratocone e métodos 
sobre rastreamento de defeitos refrativos; apresentamos um caso clínico de maculopatia que se 
assemelha a DMRI atrófica em paciente mais jovem; mostramos um vídeo de faco-vitrectomia e 
temos, inclusive, a opinião de um especialista sobre a melhor forma de apresentação de palestras. 
Com isso contemplamos os mais diversos interesses da classe na busca por aperfeiçoamento. Mas, 
sobretudo, é a continuidade da revista e-Oftalmo.CBO, o fator mais importante para garantir sua 
perenidade, despertar o interesse em todos os membros do CBO e permitir a indexação da revista 
como periódico científico inovador nos diversos indexadores de literatura científica. 


Por isso, fazemos o chamamento a todos que queiram contribuir com a revista, mandando 
artigos, sugestões de temas, divulgando a revista entre os colegas e enriquecendo nossa 


especialidade. 


Cordialmente. 
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